WITOLD 


PREISS 


lekarz-chirurg 


przezywszy lat 34, zmarl dnia 21 wrzesnia 1942 r. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 12 listopada 1942 roku o godzinie 8 rano w kosciele 
OO. Reformatöw w kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego. 


Zona z dziećmi, matka, rodzeństwo i rodziną, 


Zakład pogrzebowy ,„CONGORDIA” 
Jana Wolnego Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 18. 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


